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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 नवम्बर, 2018 
का . आ . 5891( अ ). — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 ए के उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में , 1 
9 56 (1 9 56 का 48) (बाद में कहा गया अधिनियम के रूप में जाना जाता है),केंद्र सरकार , सार्वजनिक उद्देश्य के लिए 
संतुष्ट होने के बाद , भूमि , संक्षिप्त विवरण जो नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, भवन के लिए आवश्यक है ( घुमावदार कंधे/ 
चार लेन आदि के साथ चौड़ा / दो लेन), राज्य में कुडलूर जिले में किलोमीटर 29 से किलोमीटर 67 ( नई कलेक्टर ऑफिस 
बिल्डिंग कुड्डालोर) से जमीन के विस्तार में एनएच 45 ए के रखरखाव , प्रबंधन और संचालन तमिल एनएडीयू, इस प्रकार ऐसी 
भूमि हासिल करने के अपने इरादे की घोषणा करता है। 

___ कहा गया भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
बीस दिनों के भीतर , उपरोक्त उद्देश्य के लिए उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर ऑब्जेक्ट की धारा 3 सी के 
उपधारा ( 1) के तहत अधिनियम ने कहा । 

इस तरह की आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी , अर्थात्, विशेष जिला राजस्व अधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी और 
इसके आधार निर्धारित करेगी और सक्षम प्राधिकारी ऑब्जेक्ट को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी चिकित्सक द्वारा सुनाई देने का 
मौका देगा , और हो सकता है कि , ऐसे सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी कोई पूछताछ करने के बाद, यदि कोई हो , 
तो सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार सोचता है, या तो आपत्तियों को अनुमति या अनुमति दें । 


___ कहा गया अधिनियम की धारा 3 सी के उपधारा ( 2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी आदेश 
अंतिम होंगे। 
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जमीन की योजना और भूमि के अन्य विवरण उनकी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित किए जा सकते हैं और सक्षम 
प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


अनुसूची 


तमिल एनएडीयू राज्य में कुडलूर जिले में एनएच 45 ए ( नई कलेक्टर ऑफिस बिल्डिंग कुड्डालोर) से जमीन के विस्तार में 
एनएच 45 ए गिरने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहण की भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: कड्डुलोर 
क्रमिक संख्या || सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
( स्थानीय इकाई) (हेक्टेयर ) 


तालुक का नाम: कुड्डुलोरे 


गांव का नाम: अन्नावाल्ली 


| 115/ 5 


निजी 


ड्राई 


| 116/ 10 


| निजी 


ड्राई 


सरकारी 


नाथम 


116/11 
116/13A 


निजी 


ड्राई 


116/ 13A 


निजी 


ड्राई 


| 116/ 13B 


निजी 


डाई 


| 116/ 15B 


निजी 


ड्राई 


No 
| 
| 


116/ 16 


निजी 


ड्राई 


116/ 2B 


निजी 


ड्राई 


10 


| 116/ 3 


निजी 


ड्राई 


11 


116/ 3 


निजी 


298 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0298000 

22 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0022000 
140 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0140000 
280. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0280000 
662. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0662000 
150 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 

29.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0029000 
142 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0142000 
400 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0400000 

80.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0080000 
106 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0106000 
220 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0220000 
249. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0249000 
296 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0296000 

42. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0042000 
220 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0220000 
400. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0400000 
200.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0200000 
180. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0180000 
170. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0170000 
185 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0185000 


12 


116/ 4 


निजी 


13 


149/ 12A 


निजी 


ड्राई 


14 


149/ 12B 


निजी 


ड्राई 


149 / 4A 


निजी 


ड्राई 


16 


149 /5A 


निजी 


ड्राई 


17 


149 /5B 


निजी 


ड्राई 


| 
| 


18 


149/ 
6 


॥ 


निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई 


| 
| 


19 


|149 / 7 


20 


1149/ 8 


निजी 


ड्राई 


21 


149/9 


निजी 


ड्राई 
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22 


150/ 12 


सरकारी 


रेल रोड 


23 


150 / 2 


निजी 


ड्राई 


24 


| 150/2A 


ड्राई 


निजी 
निजी 


25 


150/2A 


ड्राई 


26 


| 150/ 2A 


निजी 


ई 


27 


150/2B2A 


निजी 


ड्राई 


|150 / 2B2B 


| निजी 


ड्राई 


29 


| 150/ 2B2C 


| निजी 


ड्राई 


150/ 3 


सरकारी 


कोइल 


31 


150/ 4 


निजी 


ड्राई 


176. 0000000 ( वर्ग मीटर) | 0.0176000 
340. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0340000 
310 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0310000 
325 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0325000 
134 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0134000 
523. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0523000 
609.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0609000 
265 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0265000 
215.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0215000 
380. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0380000 

145 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0145000 
3, 025 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.3025000 
2,587 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.2587000 
680.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0680000 
340. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0340000 

96 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0096000 
90. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0090000 
223. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0223000 
195. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0195000 


32 


150 / 5 


सरकारी 


रेल रोड 


33 


179/1A1A 


||निजी 


ड्राई 


34 


179 /1A1A 


| निजी 


ड्राई 


35 


179/ 2 


निजी 


ड्राई 


36 


179 / 2 


निजी 


ड्राई 


37 


181/ 1 


निजी 


ड्राई 


38 


182/ 2 


निजी 


ड्राई 


39 


ड्राई 


| 182/3 
| 18214 


निजी 
निजी 


| 40 


ड्राई 


गांव का नाम: कुडिक्कादु 

|| 55 /4 


56/ 14 


सरकारी 
निजी 
निजी 
निजी 


कुत्ते 
ड्राई 
ड्राई 
ड्राई 


| 
| 
4r 


57/1 
157/ 
1 


57/10 


निजी 


वेट 


272 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0272000 
255 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0255000 
120.0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000 
477 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0477000 

66.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0066000 
238 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0238000 
193 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0193000 

50. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0050000 
143. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0143000 
62 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0062000 


57/11 


निजी 


वेट 


57/ 12 


निजी 


57/ 13 


निजी 


ड्राई 


57/ 2 


ओथूकिनारो 


सरकारी 
निजी 


||57/5 


वेट 
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57/ 6 


निजी 


ड्राई 


12 


43 


|| 57/7 
157/ 8 
||57/9 


निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
वेट । 


4A 


58/ 7 


निजी 


बेट 


16 


59/ 1 


निजी 


ड्राई 


17 


59 / 2 


निजी 


ड्राई 


18 


59/ 4 


निजी 


ड्राई 


19 


59/ 5 


निजी 


ड्राई 


20 


61 / 1 


निजी 


वेट 


21 


61/ 2 


निजी 


वेट 


22 


61/ 4 


निजी 


वेट 


23 


61 / 5 


निजी 


24 


61 / 5 


निजी 


वेट 


25 


61/ 6 


निजी 


वेट 


462. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0462000 

80. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0080000 
118 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0118000 
107 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0107000 
320 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0320000 
268 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0268000 
125 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0125000 
194 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0194000 
58 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0058000 
37. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0037000 
360.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0360000 

90. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0090000 
432 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0432000 
100 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0100000 
220. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0220000 
455 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0455000 
232. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0232000 
395 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0395000 

78 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0078000 
325.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0325000 
350 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0350000 

80 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0080000 
180 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0180000 
410. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0410000 

10 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0010000 
166 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0166000 
440. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0440000 

40. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0040000 
400. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0400000 
180. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0180000 


26 


61/ 9 


निजी 


वेट 


27 


62 


गोडै 


28 


62 


कोडै 


62 
| 63/15 
1163/16 


सरकारी 
निजी 
निजी 
निजी 


ड्राई 


30 


ड्राई 


31 


63/ 17 


निजी 


ड्राई 


32 


63/ 18 


निजी 


ड्राई 


63/ 19 


निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई । 


163 /20 


35 


66 / 10B 


निजी 


36 


66 / 1 


निजी 


37 


66/ 10A 


निजी 


38 


66 / 10B 


निजी 


39 


66/ 10C 


निजी 


40 


66 /10c 


निजी 
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66/ 11 


निजी 


वेट 


42 


|| 66/12 


ड्राई 


निजी 
निजी 


66/ 13 


43 


वेट 


44 


66/ 2 


निजी 


ड्राई 


45 


निजी 


66/ 3 


दादे 


ई 


46 


66/ 4 


निजी 


ड्राई 


47 


66/ 5 


निजी 


ड्राई 


48 


66/ 6 


निजी 


ड्राई 


49 


66/ 6 


निजी 


ड्राई 


50 


निजी 


वेट 


|| 66/ 8 

66/ 8 


51 


निजी 


316.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0316000 
300 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0300000 
302. 0000000 ( वर्ग मीटर) |0. 0302000 
154. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0154000 
185 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0185000 
155. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0155000 
260.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0260000 
120 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0120000 
750 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0750000 
15. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0015000 
150. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000 
4, 243. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 4243000 

390 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0390000 
740.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0740000 
674 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0674000 
295 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0295000 
113. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0113000 
632. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0632000 
1,110 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.1110000 

32.0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0032000 
460 .0000000(वर्गमीटर ) 0. 0460000 
460. 0000000(वर्ग मीटर ) 
998. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0998000 


52 


66/ 9 


निजी 


53 


81/ 4 


निजी 


ड्राई 


54 


81/ 5 


निजी 


ड्राई 


55 


81/6B 


निजी 


ड्राई 


56 


81/ 7 


निजी 


ड्राई 


57 


81/ 8 


निजी 


ड्राई 


58 


58 


84/1 


ड्राई 


59 


184 / 3 


वट 


60 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


96/1 
|| 96/2 


60 


ड्राई 
ड्राई 


62 


96/ 2 


ड्राई 


गांव का नाम: पडरीकुप्पम 


सरकारी 


गुडीलाम रिवर 


N 


सरकारी 


गुडीलाम रिवर 


|| 


छ 


17 


सरकारी 


अनेकराई 


| 19 / 11 


निजी 


ड्राई 


1,860 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.1860000 
2,060.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 2060000 

160 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0160000 
170. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0170000 
266 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0266000 
263. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0263000 
114. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0114000 


| 19 / 3 


निजी 


ड्राई 


निजी 


ड्राई 


| 19/ 4 
| 19/7 


निजी 


ड्राई 


20 / 9 


ई 


13 


14 


21 


15 


16 


ड्राई 


17 


18 


22/ 4 


ड्राई 


19 


ड्राई 


20 


ड्राई 


ड्राई 


22 
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20 / 9 निजी ड्राई 

1,188. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1188000 
निजी ड्राई 

352 .0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0352000 
20/3B निजी ड्राई 

। 

15 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0015000 
20 / 6 निजी ड्राई 

745. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0745000 
|| 20/7 निजी 

ड्राई 

252 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0252000 
|| 20 /8 निजी ड्राई 

363 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0363000 
21 सरकारी अनेकराई 

155 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0155000 
22 / 5A1 || निजी ड्राई 

172.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0172000 
| 22 / 5A2 निजी 

130. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0130000 
|| 22 /3 निजी ड्राई 

1,246 .0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.1246000 
निजी 

150 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0150000 
22/5B1 निजी 

480. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0480000 
23 / 2 निजी 

788.0000000( वर्ग मीटर) |0.0788000 
23 / 4 निजी 

330 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0330000 
23 / 5A1A निजी ड्राई 

695 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0695000 
23 / 5A2 निजी 

38 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0038000 
23 / 5B1A 

377. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0377000 
23 / 5B1A | निजी 

180 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0180000 
23 / 5B1B | निजी 

135. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0135000 
निजी 

1,142. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 1142000 
|| 24 सरकारी हाइवेज । 

1, 800 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 1800000 
|| 24 सरकारी हाइवेज 

1, 600. 0000000( वर्ग मीटर ) |0. 1600000 
25 / 1 सरकारी थिरूपति अम्मान कोइल 1, 070.0000000 (वर्ग मीटर) 0.1070000 
|| 25 / 3A निजी ड्राई 

250. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0250000 
25 / 5A1A | निजी ड्राई 

142 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0142000 
25 / 2 निजी 

718. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0718000 
25/ 4 निजी 

1,945.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1945000 
|| 25/5A1A निजी 

ड्राई 

145 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0145000 
| 25 /5A2 निजी ड्राई । 

78. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0078000 
25/ 5B1 निजी ड्राई 

140.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0140000 


23 


24 


। निजी 


ड्राई 


डाई 


26 


27 


23 / 3 


ड्राई 


28 


24 


29 


32 


33 


ड्राई 


ड्राई 


36 


ड्राई 


37 
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38 


3/ 2 


निजी 


ड्राई 


39 


| 


||3/3 
||3/3 
|| 3/4 


40 


निजी 
निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई 


ड्राई 


3 / 5 


निजी 


ई 


513. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0513000 
718. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0718000 

870. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0870000 
1, 865 .0000000( वर्ग मीटर) 0.1865000 
780.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0780000 
430 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0430000 
310 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0310000 

95 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0095000 
_ 91 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0091000 
732. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0732000 


43 


3/ 6 


निजी 


ड्राई 


44 


30 / 14 


निजी 


45 


30 /1A 


निजी 


ड्राई 


46 


30 /1B 


निजी 


ड्राई 


47 


30/ 1C 


निजी 


ड्राई 


गांव का नाम : सेडापलयम 


11 / 3 


निजी 


ड्राई 


| 11/ 
1 


| 11/ 1 


निजी 


ड्राई 


| 11/ 1 


निजी 


ड्राई 


| 11/2 


निजी 


ड्राई 


| 11/ 4 


निजी 


ड्राई 


| 12/- 
||12/3 
| 240/ 12 


सरकारी 
सरकारी 
निजी 
निजी 


हाईवे 
हाईवे 
वेट 


240/ 13A 


वेट 


240 /3 


निजी 


वेट 


330. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0330000 
841.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0841000 
904 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0904000 

87.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0087000 
275 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0275000 
2, 000 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 2000000 
1, 840 .0000000( वर्ग मीटर) 0.1840000 

34 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0034000 
50 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0050000 
262.0000000( वर्ग मीटर) 0.0262000 
270. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0270000 
100 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0100000 
1, 131. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1131000 
1,320.0000000 (वर्ग मीटर) 0.1320000 
560. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0560000 
406 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0406000 
539. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0539000 
200. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0200000 
410. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0410000 


240/ 4 


निजी 


वेट 


240/ 5 


सरकारी 


वैक्कल 


44- 2 


निजी 


44 / 3 


निजी 


ड्राई 


44/5A 


निजी 


144/5B 


निजी 


45/ 5 


निजी 


146/ 1 


| निजी 


ड्राई 


|| 46 /2 


निजी 


ड्राई 
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46/ 4 


निजी 


ड्राई 


|| 46/8A 


वेट 


निजी 
निजी 


22 


46/8B 


वेट 


26 


48/1 


निजी 


वेट 


48 / 2 


निजी 


वेट 


48/3B 


निजी 


वेट 


26 


148/ 4 


निजी 


27 


148 / 4 


निजी 


28 


48/ 6 


निजी 


ड्राई 


29 


148/ 8 


निजी 


ड्राई 


30 


77 /19 


सरकारी 


कार्ट ट्रैक 


77/ 1 


निजी 


ड्राई 


|77 /1 


ड्राई 


निजी 
निजी 


33 


77 /12 


ड्राई 


34 


77/ 13 


सरकारी 


थरिसु 


957.0000000 (वर्गमीटर ) 0. 0957000 
150 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0150000 
185.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0185000 
527. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0527000 
431 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0431000 
476. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0476000 
577 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0577000 
158 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0158000 
304 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0304000 
282. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0282000 

48. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0048000 
110. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0110000 
20.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0020000 
15.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0015000 
400.0000000( वर्ग मीटर) 0.0400000 
430.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0430000 
110 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0110000 
136. 0000000 (वर्ग मीटर) 0.0136000 
237 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0237000 
30. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0030000 
62 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0062000 

48.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0048000 
570.0000000(वर्ग मीटर) 0.0570000 
294 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0294000 
247 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0247000 
369. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0369000 

336. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0336000 
___ 79.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0079000 
1,267 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.1267000 
516. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0516000 


35 


77/ 14 


सरकारी 


अय्यनार कोइल 


36 


|77 /15 


निजी 


ड्राई 


77 / 15 


निजी 


ड्राई 


38 


39 


| 77/ 16 
||77/ 17 
||77/ 

2 
|| 77/2 


निजी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 


ड्राई 
वैक्कल 
कार्ट ट्रैक 
कार्ट ट्रैक 


40 


41 


177/ 21 


अय्यनार Koil 


43 


77/ 4 


निजी 


ड्राई 


77/7A 


निजी 


मनाई 
ड्राई 


45 


7718C 


निजी 


46 


77 |8C 


निजी 


ड्राई 


47 


| 78/10 


निजी 


ड्राई 


48 


78 / 2 


निजी 


ड्राई 


ड्राई । 


49 


78/ 3 


निजी 


ड्राई 
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50 


78/ 4 


निजी 


ड्राई 


51 


78/ 5 


निजी 


ड्राई 


ड्राई 


52 


|| 78/ 6 
||78 /7 


निजी 
निजी । 


53 


ड्राई 


78 / 8 


निजी 


ई 


55 


78/ 9 


निजी 


ड्राई 


56 


79 /1A 


निजी 


ड्राई 


57 


79 /1B 


निजी 


ड्राई 


58 


79/1C1 


निजी 


ड्राई 


59 


179/ 2 


निजी 


ड्राई 


709. 0000000 ( वर्ग मीटर) |0.0709000 
259. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0259000 
150.0000000 ( वर्ग मीटर ) 0.0150000 
150. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 
150 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 
150 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0150000 

69.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0069000 
520 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0520000 
510. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0510000 
270. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0270000 
763. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0763000 
771. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0771000 
480.0000000( वर्ग मीटर) |0.0480000 
267.0000000( वर्ग मीटर) 0.0267000 
62 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0062000 
15.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0015000 
40 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0040000 
59. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0059000 
122 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0122000 


60 


79/ 3 


निजी 


ड्राई 


61 


| 80/ 1 


निजी 


ड्राई 


62 


80/ 2A 


निजी 


63 


180/ 2B 


निजी 


ड्राई 


64 


80/ 2C1 


निजी 


ड्राई 


65 


80/ 2C2 


निजी 


ड्राई 


66 


ड्राई 


|| 80/3 
91/3 


निजी 
निजी 


67 


ड्राई 


= 


68 


91/ 3 


निजी 


ड्राई 


कुल || 90 , 675.0000 


9 . 0675 


[ फा . नं . NHAI/11013/LA/3(a)- Notif/ PIU - Villupuram/ 2013/3A6] 
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MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi the 29 th November, 2018 


S .O .5891 (E ). - In exercise of powers conferred by sub - section ( 1) of section 3A of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the 
public purpose , the land, the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc .,), maintenance, management and operation of NH45A in the 
stretch of land from Km 29 to Km67 (New Collector Office Building Cuddalore ) in the district of CUDDALORE in the 
state of TAMIL NADU , hereby declares its intention to acquire such land . 

Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 


Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely , Special District Revenue Officer in 
writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being 
heard , either in person or by a legal practitioner , and may , after hearing all such objections and after making such further 
enquiry , if any , as the Competent Authority thinks necessary , by order , either allow or disallow the objections. 


Any order made by the Competent Authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 


The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority. 


SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH45A in the stretch of land from NH45A 

(New Collector Office Building Cuddalore ) in the district of CUDDALORE in the state of TAMIL NADU 


State : TAMIL NADU 
State : TAMIL NADU 

Survey / Plot 
Number 


District: CUDDALORE 
Type of Nature Of Land 
Land 


No. 


Area | Area 
( in Local Unit ) ||( in 

Hectare ) 


Taluk : Cuddalore 


Village : Annavalli 


115 /5 


Private 


Dry 


116 /10 


Private 


Dry 


116 / 11 


Government 


Natham 
Dry 


| 298 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0298000 

22 . 0000000 ( Square Meter ) 0 . 0022000 
140 .0000000 (Square Meter ) 0 . 0140000 
280 .0000000 (Square Meter ) | 0 . 0280000 
662.0000000 (Square Meter ) 0 . 0662000 


116 / 13A 


Private 


116 / 13A 


Private 


Dry 


116 / 13B 


Private 


Dry 


116 / 15B 


Private 


Dry 


150. 0000000 ( Square Meter )|| 0. 0150000 

29 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0029000 
142.0000000 ( Square Meter ) 0 .0142000 


116 / 16 


Private 


Dry 


116 /2B 


Private 


Dry 


400 .0000000 ( Square Meter || 0 .0400000 


116 /3 


Private 


Dry 


116 /3 


Private 


Dry 


116 / 4 


Private 


Dry 


80. 0000000 (Square Meter ) | 0 .0080000 
106 .0000000 (Square Meter )|| 0.0106000 
220. 0000000 (Square Meter ) 0 .0220000 

249 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0249000 
| 296 .0000000 (Square Meter ) || 0.0296000 || 


149 /12A 


Private 


Dry 


149/12B 


Private 


Dry 
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149/4A 


Private 


Dry 


0 .0042000 


149 /5A 


Private 


Dry 


0 .0220000 


42.0000000 (Square Meter )| 
220 .0000000 (Square Meter )| 
400 .0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) 


17 


149 /5B 


Private 


Dry 


0 .0400000 


149 /6 


Private 


Dry 


0 .0200000 


18 
19 


149/ 7 


Private 


Dry 


180 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0180000 
| 170 .0000000 (Square Meter ) || 0.0170000 


20 


14978 


Private 


Dry 


149/ 9 


Private 


Dry 


185 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 .0185000 


150 / 12 


Government 


Rail Road 


0 .0176000 


176 .0000000 (Square Meter ) 
340 .0000000 (Square Meter )|| 


150 /2 


Private 


Dry 


0 .0340000 


150 /2A 


Private 


310 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0310000 


Dry 
Dry 


150 /2A 


Private 


325.0000000 (Square Meter ) 


0 .0325000 


150 /2A 


Private 


Dry 


0 .0134000 


134 .0000000 (Square Meter ) 
523. 0000000 (Square Meter ) 


150 /2B2A 


Private 


Dry 


0 .0523000 


150 /2B2B 


Private 


Dry 


150 /2B2C 


Private 


Dry 


609.0000000 (Square Meter ) || 0 .0609000 
265.0000000 ( Square Meter ) 0 . 0265000 
215. 0000000( Square Meter )|| 0 .0215000 
380 .0000000 (Square Meter || 0 .0380000 


150 /3 


Government 


Koil 


150 / 4 


Private 


Dry 


150 /5 


Government 


Rail Road 


0 .0145000 


145. 0000000 ( Square Meter ) 
3 ,025 .0000000 (Square Meter 


179 /1A1A 


Private 


Dry 


0 . 3025000 


179 /1A1A 


Private 


Dry 


2 ,587.0000000 (Square Meter 


0.2587000 


179 / 2 


Dry 


680 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0680000 


Private 
Private 


36 


179 /2 


Dry 


0 .0340000 


340. 0000000 (Square Meter ) 
96 .0000000 (Square Meter ) 


37 


181/ 1 


Private 


Dry 


0 . 0096000 


Private 


182/2 
182 /3 
182/4 


Dry 
Dry 


Private 


90 .0000000 ( Square Meter ) || 0 .0090000 
223.0000000 (Square Meter ) || 0 .0223000 
195 .0000000 (Square Meter ) 0 .0195000 


Private 


Dry 


Village : Kudikkadu 

55 /4 


Government 


Kuttai 


272 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0272000 


56 /14 


Private 


Dry 


255. 0000000 (Square Meter ) 


0 .0255000 


57 / 1 


Private 


Dry 


120 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0120000 


Private 


Dry 


477. 0000000 (Square Meter ) 


0 .0477000 


57/1 
57 / 10 


Private 


Wet 


0 .0066000 


57/ 11 


Private 


Wet 


0 .0238000 


57/ 12 


Private 


Wet 


66 .0000000 (Square Meter ) || 
238 .0000000 (Square Meter ) 
193. 0000000 (Square Meter ) 

50 .0000000 (Square Meter ) 
143.0000000 (Square Meter ) 


0 .0193000 


57/ 13 


Private 


0 .0050000 


Dry 
Uothu kinaru 


57 /2 


Government 


0 .0143000 


15715 


Private 


Wet 


62. 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0062000 


Private 


Dry 


0 .0462000 


5776 
15717 


462.0000000 (Square Meter ) 
80 .0000000 ( Square Meter ) 


12 


Private 


Wet 


0 . 0080000 
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5778 


Private 


Wet 


118 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0118000 


5779 


Private 


Wet 


58 /7 


Private 


Wet 


59 /1 


Private 


Dry 


59 /2 


Private 


Dry 


| 


125 


107 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0107000 
320 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0320000 
268. 0000000 (Square Meter ) 0 .0268000 

125 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0125000 
|| 194.0000000 ( Square Meter ) || 0.0194000 

58 . 0000000 (Square Meter ) || 0 . 0058000 
37 .0000000 (Square Meter ) 0 .0037000 
360 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0360000 


59 /4 


Private 


Dry 


59/5 


Private 


Dry 


61/ 1 


Private 


Wet 


61/2 


Private 


Wet 


61/ 4 


Private 


Wet 


90 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0090000 


Private 


Wet 


432 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0432000 


61/5 
61/5 
6176 


Private 


Wet 


100. 0000000 (Square Meter ) 


0 .0100000 


Private 


Wet 


220. 0000000 (Square Meter ) 


0 .0220000 


61/ 9 


Private 


Wet 


Government 


Odai 


Private 


Odai 


63 / 15 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


63/ 16 
63/ 17 


Private 


Dry 


455 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0455000 
232 .0000000 (Square Meter ) 0 . 0232000 
395.0000000 (Square Meter ) || 0 .0395000 

78 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0078000 
325 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0325000 
350 .0000000 (Square Meter ) 0 .0350000 

80 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0080000 
180 .0000000 (Square Meter ) 0 .0180000 
410 . 0000000 (Square Meter ) 0 .0410000 

10 .0000000 ( Square Meter )|| 0 .0010000 
166 .0000000 (Square Meter )| 0 .0166000 


63 /18 


Private 


Dry 


63/ 19 


Private 


Dry 


63/20 


Private 


Dry 


66 / 10B 


Private 


Wet 


66 / 1 


Private 


Dry 


66 /10A 


Private 


Wet 


440 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0440000 


66 / 10B 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


66 / 10C 
66 / 10C 


40.0000000 ( Square Meter ) 0 .0040000 
400 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0400000 
| 180 . 0000000 ( Square Meter )|| 0. 0180000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


316 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0316000 


Private 


Dry 


0 .0300000 


66 / 11 
66 / 12 
66 / 13 
66 /2 


Private 


Wet 


300. 0000000 (Square Meter ) 
302 .0000000 (Square Meter ) 
154 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0302000 


Private 


Dry 


0 .0154000 


66 /3 


Private 


Dry 


185 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0185000 


66 /4 


Private 


Dry 


155 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0155000 


66 /5 


Private 


Dry 


0 .0260000 


Private 


Dry 


0 .0120000 


66 /6 
66 /6 


Private 


Dry 


0 . 0750000 


260 .0000000 (Square Meter ) 
120.0000000 (Square Meter ) 
750 .0000000 (Square Meter ) 

15 .0000000 ( Square Meter ) 
150.0000000 (Square Meter ) 
4 ,243. 0000000 (Square Meter|| 

| 


Private 


Wet 


0 .0015000 


66 /8 
66 /8 


Private 


Wet 


0 .0150000 


66 /9 


Private 


Wet 


0 .4243000 
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81/4 


Private 


Dry 


390 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0390000 


81/5 


Private 


Dry 


740 .0000000 (Square Meter ) | 


0 . 0740000 


81/6B 


Private 


Dry 


674 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0674000 


81/7 


Private 


Dry 


295 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0295000 


81/8 


Private 


Dry 


84 /1 


Private 


Dry 


113.0000000 (Square Meter )|| 0 .0113000 
632 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0632000 
1, 110 . 0000000 (Square Meter || 0 .1110000 


84 /3 


Private 


Wet 


Private 


Dry 


32 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0032000 


96 / 1 
96 /2 
96 /2 


Private 


Dry 


460 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0460000 


Private 


Dry 


998 . 0000000 (Square Meter ) | 


0 .0998000 


Village : Padirikuppam 


Government 


||Gudilam River 


1 , 860.0000000( Square Meter 


0 . 1860000 


Government Gudilam River 


2 ,060.0000000 ( Square Meter 


0 . 2060000 


17. 


Government 


Anaikarai 


0 .0160000 


160. 0000000 (Square Meter ) || 
170 .0000000 (Square Meter ) | 


19 /11 


Private 


Dry 


0 .0170000 


19 /3 


Private 


Dry 


266 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0266000 


19 /4 


Private 


Dry 


0 . 0263000 


19 /7 


Private 


Dry 


263.0000000 (Square Meter ) 
114 .0000000 (Square Meter ) || 
1, 188 .0000000 (Square Meter 


0 .0114000 


20 / 9 


Private 


Dry 


0 .1188000 


20 / 9 


Private 


Dry 


0 .0352000 


20 /3B 


Private 


Dry 


0 .0015000 


20 /6 


Private 


Dry 


0 .0745000 


20 /7 


Private 


Dry 


0 . 0252000 


20 /8 


Private 


352 .0000000 ( Square Meter ) || 

15 .0000000 (Square Meter ) 
745. 0000000 (Square Meter ) 
252 .0000000 ( Square Meter ) || 
363 .0000000 (Square Meter ) | 
155.0000000 (Square Meter )|| 
172 .0000000 (Square Meter ) 
130 .0000000 (Square Meter ) || 
1,246.0000000 (Square Meter 


Dry 
Anaikarai 


0 .0363000 


Government 


0 .0155000 


22 / 5A1 


Private 


Dry 


0 .0172000 


16 


22 / 5A2 


Private 


Dry 


0 .0130000 
0 . 1246000 


22 /3 


Private 


Dry 


22/ 4 


Private 


Dry 


| 150.0000000 ( Square Meter ) || 0 .0150000 

480 .0000000 (Square Meter ) 0 .0480000 


22 /5B1 


Private 


Dry 


23 / 2 


Private 


Dry 


788. 0000000 (Square Meter ) | 


0 .0788000 


23 / 4 


Private 


Dry 


0 . 0330000 


330 .0000000 (Square Meter )|| 
695 .0000000 (Square Meter ) | 


23 / 5A1A 


Private 


Dry 


0 .0695000 


23 / 5A2 


Private 


Dry 


38 .0000000 (Square Meter || 0 . 0038000 


23 / 5B1A 


Private 


Dry 


23 / 5B1A 


Private 


Dry 


377 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0377000 
180.0000000 ( SquareMeter ) 0 .0180000 
135 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0135000 


23 / 5B1B 


Private 


Dry 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


||23 73 


Private 


Dry 


1 , 142.0000000 (Square Meter 


0 . 1142000 


Government Highways 


1 ,800 .0000000 (Square Meter || 


0 . 1800000 


rnment 


Highways 


1 ,600 .0000000 (Square Meter || 


|| 25 / 1 


Government 


1 ,070 .0000000 ( Square Meter | 0 . 1070000 


| Thiroupathi amman 
Koil 


25 / 3A 


Private 


Dry 


25 / 5A1A 


Private 


Dry 


250 . 0000000 ( Square Meter ) || 0 . 0250000 
142.0000000 ( Square Meter )|| 0 .0142000 
718.0000000 (Square Meter )|| 0 .0718000 
1, 945 .0000000 (Square Meter 0 . 1945000 


Private 


Dry 


| 25 /2 
25 /4 


Private 


Dry 


25 /5A1A 


Private 


Dry 


0 .0145000 


145.0000000 (Square Meter )|| 
78.0000000 (Square Meter || 


25 /5A2 


Private 


Dry 


0 .0078000 


25 /5B1 


Private 


Dry 


140 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0140000 


3 /2 


Private 


Dry 


513. 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0513000 


3 / 3 


Private 


Dry 


718 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0718000 


3 / 3 


Private 


Dry 


870 . 0000000 ( Square Meter ) || 0 .0870000 
1,865.0000000 (Square Meter 0 . 1865000 


3 / 4 


Private 


Dry 


3 /5 


Private 


Dry 


0 .0780000 


316 


Private 


Dry 


780.0000000 (Square Meter ) || 
430 .0000000 (Square Meter ) 
310 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0430000 


30 / 14 


Private 


Dry 


0 .0310000 


30 / 1A 


Private 


Dry 


95 .0000000 ( Square Meter ) | 


0 . 0095000 


30 / 1B 


Private 


Dry 


91.0000000 ( Square Meter ) 0 . 0091000 
| 732 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0732000 


30 / 1C 


Private 


Dry 


Village : Sedapalayam 

1 /3 


Private 


Dry 


330 . 0000000 ( Square Meter )|| 


0 .0330000 


11 / 1 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


11/ 1 
11 /2 


Private 


Dry 


841. 0000000( Square Meter )|| 0 . 0841000 
904 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0904000 

87.0000000 ( Square Meter ) 0 . 0087000 
275.0000000 (Square Meter ) || 0 . 0275000 
2 ,000 .0000000 (Square Meter || 0 .2000000 


11 /4 


Private 


Dry 


12 / 


Government 


Highway 


12 /3 


Government | Highway 


1 ,840 .0000000 ( Square Meter || 


0 . 1840000 


240 / 12 


Private 


Wet 


| 


0 . 0034000 


240 /13A 


Private 


Wet 


0 . 0050000 


240 /3 


Private 


Wet 


34 . 0000000 (Square Meter ) || 
50 .0000000 (Square Meter ) | 
262 .0000000 (Square Meter ) || 
270.0000000( Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0262000 


240 /4 


Private 


Wet 


0 .0270000 


Government || Vaikkal 


0 .0100000 


240 /5 
||44 -2 


| 13 


Private 


Dry 


1 , 131.0000000 (Square Meter 


0 .1131000|| 
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||44 / 3 


Private 


Dry 


1 , 320 .0000000 (Square Meter || 


0 . 1320000 


|44 /5A 


Private 


Dry 


560. 0000000 ( Square Meter )|| 


0 .0560000 


44/5B 


Private 


Dry 


406 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0406000 


45 /5 


Private 


Wet 


|46 /1 


Private 


Dry 


46 / 2 


Private 


Dry 


20 


46 /4 


Private 


Dry 


46 /8A 


Private 


Wet 


46 /8B 


Private 


Wet 


48 / 1 


Private 


Wet 


539.0000000 (Square Meter )|| 0 .0539000 
200 .0000000 (Square Meter ) 0 .0200000 
410.0000000 (Square Meter ) || 0 .0410000 
957.0000000 (Square Meter )| 0 .0957000 
150 .0000000 ( Square Meter ) | 0 .0150000 

185 .0000000 (Square Meter ) | 0 .0185000 
| 527 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0527000 

431 .0000000 (Square Meter ) 0 .0431000 
476 . 0000000 (Square Meter ) | 0 .0476000 

577 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0577000 
| 158 .0000000 (Square Meter ) || 0.0158000 

304 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0304000 
282.0000000 (Square Meter )| 0 .0282000 
48.0000000 ( Square Meter )| 0 . 0048000 


48 /2 


Private 


Wet 


48 /3B 


Private 


Wet 


48/4 


Private 


Wet 


48 /4 


Private 


Wet 


Private 


Dry 


48 /6 
4878 


Private 


Dry 


77 / 19 


Government 


Cart track 


77 / 1 


Private 


Dry 


110 . 0000000 (Square Meter || 0 .0110000 


77 / 1 


Private 


Dry 


20 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0020000 


77 / 12 


Private 


Dry 


15 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0015000 


77 / 13 


Government 


Tharisu 


400. 0000000 (Square Meter ) 


0 .0400000 


77/ 14 


Government 


||Ayyanar Koil 


0 .0430000 


Private 


Dry 


0 .0110000 


430 .0000000 (Square Meter ) || 
110 . 0000000 (Square Meter ) 
136 . 0000000 (Square Meter ) 
237 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


77 / 15 
77 / 15 
77 / 16 
77 / 17 


0 .0136000 


Private 


0 .0237000 


Government 


30 . 0000000 (Square Meter ) | 


0 .0030000 


177 /2 


Government 


Dry 
Vaikkal 
Cart track 
Cart track 
Ayyanar Koil 


62.0000000 (Square Meter ) 


0 . 0062000 


77 /2 


Government 


0 .0048000 


77 /21 


Government 


48 .0000000 (Square Meter ) 
570 . 0000000 (Square Meter ) 
294 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0570000 


77 /4 


Private 


Dry 


0 .0294000 


77 /7A 


Private 


Manai 


247. 0000000 (Square Meter ) || 0 .0247000 
369 .0000000 (Square Meter ) 0 .0369000 


77 /8C 


Private 


Dry 


77/ 8C 


Private 


Dry 


336 . 0000000 (Square Meter ) || 0 .0336000 


78 / 10 


Private 


Dry 


79.0000000 ( Square Meter )| 


0 .0079000 


78 /2 


Private 


Dry 


1 ,267.0000000 (Square Meter || 


0 . 1267000 


78 /3 


Private 


Dry 


78 / 4 


Private 


Dry 


516 .0000000 ( Square Meter )|| 0 .0516000 

709.0000000 (Square Meter ) 0 .0709000 
| 259. 0000000 ( Square Meter || 0 .0259000 


78 /5 


Private 


Private 


Dry 
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78 /6 


Private 


Dry 


150. 0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 


78 /7 


Private 


Dry 


150 .0000000 (Square Meter ) | 


NI 


0 .0150000 


78 /8 


Private 


Dry 


| 


150 .0000000 (Square Meter ) 


150 


0 .0150000 


78 /9 


Private 


Dry 


150 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 


79/1A 


Private 


Dry 


69.0000000 (Square Meter ) ||| 


0 . 0069000 


79 / 1B 


Private 


Dry 


79 / 1C1 


Private 


Dry 


79 /2 


Private 


Dry 


| 520 .0000000 (Square Meter ) || 0 .0520000 

510 .0000000 (Square Meter ) || 0 . 0510000 
270 .0000000 ( Square Meter ) 0 .0270000 
763.0000000 (Square Meter )|| 0 .0763000 
771.0000000 (Square Meter ) 0 .0771000 
480. 0000000 (Square Meter ) 0 .0480000 


79 /3 


Private 


Dry 


80/ 1 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


80 /2A 
80 /2B 
80 /2C1 


Private 


Dry 


267 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0267000 


Private 


Dry 


80 /2C2 


Private 


Dry 
Dry 


||80 /3 


Private 


62.0000000 (Square Meter ) | 0 . 0062000 
15 .0000000 (Square Meter )|| 0 .0015000 
40 .0000000 (Square Meter )| 0 . 0040000 
59.0000000 (Square Meter )|| 0 .0059000 

122.0000000 (Square Meter ) 0 .0122000 
Total 90 ,675 .0000 

9 . 0675 


91 / 3 


Private 


Dry 


91/ 3 


Private 


Dry 


District : CUDDALORE 


Sno | Survey / Plot Number 


Type of Land 


Nature Of Land 


Area || Area 
( in Local Unit) ||(in Hectare ) 


Taluk : Cuddalore 


Village: Annavalli 
1 ||115 /5 


Private 


Dry 


0 .0298000 


2 


|| 116 / 10 


Private 


Dry 


0 .0022000 


116 /11 


Government 


0 .0140000 


Natham 
Dry 


116 / 13A 


Private 


116 /13A 


Private 


Dry 


0 .0280000 
0 .0662000 
0 .0150000 
0 .0029000 


116 /13B 


Private 


Dry 


116 / 15B 


Private 


298.0000000 (Square Meter ) 

22 .0000000 (Square Meter ) 
140 .0000000 (Square Meter ) 
280 .0000000( Square Meter ) 
662.0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 

29.0000000 (Square Meter ) 
142 .0000000(Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter ) 

80 .0000000 ( Square Meter ) 
106 .0000000 (Square Meter ) 
220 .0000000 (Square Meter ) 
249.0000000 (Square Meter ) 


Dry 


116 / 16 


Private 


0 .0142000 


Dry 
Dry 


116 /2B 


Private 


0 .0400000 


10 


|| 116 /3 


Private 


Dry 


0 .0080000 
0 .0106000 


116 /3 


Private 


Dry 


12 


116 /4 


Private 


Dry 


0 .0220000 


149/ 12A 


Private 


Dry 


0 .0249000 


149/ 12B 


Private 


296 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0296000 


149 /4A 


Private 


0 .0042000 


149/5A 


Private 


0 .0220000 


149 /5B 


Private 


42 .0000000 (Square Meter ) 
220 .0000000 (Square Meter ) | 
400 .0000000 (Square Meter ) 
200 . 0000000 (Square Meter ) 
180 .0000000( Square Meter ) 


0 .0400000 


149/6 


Private 


Dry 


0 .0200000 


19 


|| 149/7 


Private 


0 .0180000 
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17 


20 


Private 


Dry 


0 .0170000 


149/8 
|| 149/9 


Private 


21 
22 


Dry 


0 .0185000 


150 / 12 


Government 


Rail Road 


0.0176000 
0 .0340000 


23 


150 /2 


Private 


24 


150 /2A 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 


0 .0310000 


125 


Private 


0 .0325000 


150 /2A 
150 /2A 


26 


Private 


Dry 


0 .0134000 


27 


150/2B2A 


Private 


Dry 


0 .0523000 


28 


150 /2B2B 


Private 


0 .0609000 


29 


Private 


150 /2B2C 
150 /3 


Dry 
Dry 
Koil 


170 . 0000000( Square Meter ) 
185 .0000000 (Square Meter ) | 
176 .0000000 (Square Meter ) | 
340 .0000000 (Square Meter )|| 
310.0000000 (Square Meter ) 
325 .0000000(Square Meter ) 
134.0000000( Square Meter ) 
523.0000000 (Square Meter ) 
609 .0000000 (Square Meter ) 
265 .0000000 (Square Meter ) | 
215 .0000000 (Square Meter ) 
380 .0000000 (Square Meter ) 
145 .0000000 (Square Meter ) 
3,025.0000000 (Square Meter ) 
2 ,587 .0000000 (Square Meter ) 
680 .0000000 (Square Meter ) 
340. 0000000( Square Meter ) 
96 .0000000 (Square Meter ) 
90 .0000000 ( Square Meter ) | 
223.0000000 (Square Meter ) 
195.0000000 (Square Meter ) 


0 .0265000 
0 .0215000 


Government 


31 


|| 150 /4 


Private 


Dry 
Rail Road 


0 .0380000 
0 .0145000 


32 


150/5 


Government 


33 


179/1A1A 


Private 


Dry 


0 . 3025000 


34 


Private 


Dry 


179/ 1A1A 
|| 179 /2 


0 .2587000 
0 .0680000 


35 


Private 


Dry 


179 /2 


Private 


Dry 


0 . 0340000 


181/ 1 


Private 


0 .0096000 


182 /2 


Private 


0 .0090000 


39 


182/3 


Private 


0 .0223000 


Dry 
Dry 


40 


182/4 


Private 


0 .0195000 


Village: Kudikkadu 


55 /4 


Government 


Kuttai 


272.0000000 (Square Meter ) 


0 .0272000 


56 / 14 


Private 


Dry 


0 .0255000 


255 .0000000 ( Square Meter ) 
120 .0000000( Square Meter ) 


57 / 1 


Private 


Dry 


0 .0120000 


57 / 1 


Private 


477. 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0477000 


57 / 10 


Private 


66 .0000000 (Square Meter ) | 


0 . 0066000 


Dry 
Wet 
Wet 
Wet 


57 /11 


Private 


0 .0238000 


238 .0000000 (Square Meter ) 
193.0000000( Square Meter ) 


57 / 12 


Private 


0 .0193000 


Private 


50 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0050000 


Dry 
Uothu kinaru 


Government 


0 .0143000 


Private 


Wet 


0 . 0062000 


11 


Private 


0 .0462000 


12 


Private 


Wet 


57 / 13 
57 /2 
||57 /5 
57 / 
5717 
||57 /8 

5779 
58 /7 
59 /1 
||59/2 

59 /4 


13 
14 


Private 


0 .0080000 
0 .0118000 
0 .0107000 


Private 


143 .0000000( Square Meter ) 
62.0000000 ( Square Meter ) 
462 .0000000 (Square Meter ) 

80 .0000000 (Square Meter ) 
118 .0000000 (Square Meter ) || 
107.0000000(Square Meter ). 
320 .0000000 (Square Meter ) 
268.0000000 (Square Meter ) 
125 .0000000 (Square Meter ) 
194.0000000( Square Meter ) 
58.0000000 (Square Meter ) 


15 


Wet 
Wet 
Wet 
Dry 
Dry 


Private 


0 .0320000 


16 


Private 


0 .0268000 


17 


Private 


0 .0125000 


18 


Private 


0 .0194000 


Dry 
Dry 


19 


59 /5 


Private 


0 .0058000 
0 .0037000 


20 


Private 


37 .0000000 (Square Meter ) || 


||61/1 
61 /2 
61/4 


Private 


Wet 
Wet 
Wet 


360 .0000000 (Square Meter ) 
90 .0000000 (Square Meter ). 


0 .0360000 
0 .0090000 


Private 


18 
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||6175 


Private 


432 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0432000 


Wet 
Wet 


Private 


0 .0100000 


1161/5 
||61/6 


Private 


Wet 


161/9 
62 


Private 
Government 


Wet 
Odai 


0.0220000 
0 .0455000 
0 .0232000 
0 .0395000 


28 


62 


Private 


Odai 


Private 


Dry 


0 . 0078000 


100 .0000000( Square Meter | 
220. 0000000 (Square Meter )| 
455 .0000000 (Square Meter )|| 
232.0000000 (Square Meter ) 
395 .0000000 (Square Meter ) 

78 .0000000 ( Square Meter ) 
325 .0000000 (Square Meter ) 
350 .0000000( Square Meter ) 

80 .0000000 (Square Meter ) | 
180 .0000000 (Square Meter ) 
410.0000000 (Square Meter ) 
10 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


| 63 /15 
||63/ 16 
| 63/ 17 
||63 /18 
||63/19 


0 .0325000 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


0 .0350000 
0 .0080000 
0 .0180000 


33 


Private 


34 


||63 /20 


Private 


Dry 
Dry 
Wet 


0 .0410000 


66 / 10B 


Private 


0 .0010000 


36 


Private 


Dry 


166 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0166000 


66 /1 
166 / 10A 


37 


Private 


Wet 


440 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0440000 


38 


Private 


Wet 


0 .0040000 


66 / 10B 
66 / 10C 


39 


Private 


Wet 


0 .0400000 


40 


66 / 10C 


Private 


0 .0180000 


41 


66 /11 


Private 


Wet 


0 .0316000 


166 / 12 


Private 


Dry 


0 .0300000 


40 .0000000 (Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter ) 
180 .0000000( Square Meter ) 
316 .0000000 (Square Meter ) 
300 .0000000 (Square Meter ) 
302 .0000000 (Square Meter ) 
154 .0000000 (Square Meter ) 
185 .0000000 (Square Meter ) 
155. 0000000 ( Square Meter ) 
260 .0000000 ( Square Meter ) 


43 


66 / 13 


Private 


Wet 


0 . 0302000 


44 


66 /2 


Private 


Dry 


0 .0154000 


45 


66 /3 


Private 


Dry 


0 .0185000 


66 /4 


Private 


Dry 


0 .0155000 


166 /5 


Private 


Dry 


0 .0260000 


Private 


Dry 


120 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0120000 


Private 


750 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0750000 


116676 

6676 
166 /8 
66 /8 


Dry 
Wet 


50 


Private 


15 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0015000 


Private 


Wet 


150 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0150000 


52 


66 /9 


Private 


Wet 


4 ,243.0000000 (Square Meter ) 


0 .4243000 


53 


Private 


0 .0390000 


390 .0000000( Square Meter ) 
740. 0000000( Square Meter ) 


154 


Private 


0 . 0740000 


Dry 
Dry 
Dry 
Dry 


55 


Private 


674 .0000000( Square Meter )|| 


0 .0674000 


Private 


Private 


81/4 
||81/5 
||81 /6B 

||81 /7 
57 ||81/8 

84 /1 
59 ||84/3 
60 96 /1 

96 /2 

|| 96 /2 
Village: Padirikuppam 


Dry 
Dry 


295.0000000 (Square Meter ) 
113 .0000000 (Square Meter ) || 
632 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0295000 
0 .0113000 
0 .0632000 


58 


Private 


Private 


0 . 1110000 


Wet 
Dry 


Private 


1 , 110 .0000000 (Square Meter ) 

32 .0000000 (Square Meter ) 
460 . 0000000( Square Meter ) 


0 .0032000 


61 


Private 


Dry 


0 .0460000 


162 


Private 


Dry 


998 . 0000000 ( Square Meter ) || 


0 .0998000 


Government 


0 . 1860000 


Government 


2 
3 


| 1 
|| 17 


Gudilam River 
Gudilam River 
Anaikarai 


1 , 860 .0000000 (Square Meter ) 
2 , 060 .0000000 (Square Meter ) 

160 .0000000 (Square Meter ) 


0 .2060000 
0 .0160000 


Government 
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19 


Private 


Dry 


0 .0170000 


19 /11 
19 /3 


Private 


Dry 


0 .0266000 


19 /4 


Private 


Dry 


0 . 0263000 


1977 


Private 


0 .0114000 


20 / 9 


Dry 
Dry 
Dry 


Private 
Private 


0 .1188000 


20 / 9 


0 .0352000 


20 /3B 


Private 


Dry 


0 .0015000 


170 . 0000000( Square Meter ) 
266 .0000000 (Square Meter ) | 
263.0000000 (Square Meter ) 

114 .0000000 (Square Meter )|| 
1 ,188 .0000000 (Square Meter ) 
352.0000000(Square Meter ) 

15 .0000000 (Square Meter ) 
745.0000000 (Square Meter ) 
252 .0000000 (Square Meter ) 
363.0000000 (Square Meter ) 
155 .0000000( Square Meter ) 
172 .0000000 (Square Meter ) 

130 .0000000 (Square Meter ) 
1,246 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


0 . 0745000 


Private 


Dry 


0 .0252000 


12 
13 
14 


|| 20 /6 
||2017 

20 /8 
21 


Private 


Dry 


0 .0363000 
0 .0155000 


Government 


|| Anaikarai 


22 / 5A1 


Private 


Dry 
Dry 


0 .0172000 
0 .0130000 


22 / 5A2 


Private 


17 


Private 


Dry 


0 . 1246000 


22 /3 
|| 22 /4 


18 


Private 


150 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 


Dry 
Dry 


19 


22 /5B1 


Private 


0 .0480000 


20 


23 / 2 


Private 


Dry 


0 . 0788000 


21 


Private 


0 .0330000 


Private 


0 . 0695000 


23 / 4 
23 / 5A1A 
23 / 5A2 
23 / 5B1A 


Private 


Dry 


480 .0000000 (Square Meter ) 
788 .0000000 (Square Meter ) 
330 .0000000 (Square Meter ) | 
695 .0000000 (Square Meter ) 

38 .0000000 ( Square Meter ) 
377 .0000000 (Square Meter ) 
180 .0000000(Square Meter ) 
135.0000000 (Square Meter ) 
1, 142.0000000 (Square Meter ) 


0 .0038000 
0 .0377000 


24 


Private 


Dry 


25 


23 / 5B1A 


Private 


Dry 


0 .0180000 


Private 


Dry 


0 .0135000 


27 


Private 


Dry 


0 . 1142000 


26 23 / 5B1B 

23 /3 
28 ||24 
29 |24 

25 / 1 


Government 


Highways 


1, 800 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 1800000 


Government 


1 .600 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 1600000 


Highways 
Thiroupathi amman Koil 


Government 


1, 070 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .1070000 


Private 


0 .0250000 


25 / 3A 
25 / 5A1A 


Dry 
Dry 


250 .0000000 (Square Meter ) 
142 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


0 .0142000 


33 


25 / 2 


Private 


Dry 


718 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0718000 


34 


125 /4 


Private 


DIY 


0 .1945000 


Private 


0 .0145000 


35 
36 


25 /5A1A 
25 /5A2 
| 25/5B1 


Private 


0 .0078000 


Private 


1,945.0000000 (Square Meter ) 
145.0000000 (Square Meter ) 

78.0000000 (Square Meter ) || 
140.0000000 (Square Meter ) 
513 .0000000 (Square Meter ) || 
718.0000000 (Square Meter ) 
870 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0140000 


J| 3/2 


Private 


Dry 


0 .0513000 


39 


| 3/3 


Private 


Dry 


0 .0718000 


40 


Private 


Dry 


0 . 0870000 


41 


Private 


Dry 


1 , 865 .0000000 ( Square Meter ) | 


0 .1865000 


Private 


Dry 


0 .0780000 


43 


Private 


Dry 


0 . 0430000 


|| 313 

3/4 
| 3/5 

3/6 
( 30 /14 
30 /1A 
30 /1B 
30 / 1C 


44 


Private 


Dry 


780 .0000000 (Square Meter ) 
430 .0000000 (Square Meter ) 
310 .0000000 (Square Meter ) | 

95 .0000000 (Square Meter ) 
91.0000000 ( Square Meter ) 
732.0000000 (Square Meter ) 


0 .0310000 
0 .0095000 


45 


Private 


Dry 


46 


Private 


Dry 


0 .0091000 
0 .0732000 


47 


Private 
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11 /3 


Private 


0 .0330000 


Dry 
Dry 


2 


|| 11 / 1 


Private 


0 .0841000 


3 


Private 


0 .0904000 


11/1 
11 /2 
11 /4 


Dry 
Dry 
Dry 


Private 
Private 


0 .0087000 


0 .0275000 


Government 


0 . 2000000 


Highway 
Highway 


12 /3 


Government 


330 .0000000( Square Meter ) 
841.0000000 (Square Meter ) | 
904 .0000000 (Square Meter )|| 

87 .0000000 (Square Meter ) 
275 .0000000(Square Meter ) 
2 ,000 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,840 .0000000 (Square Meter ) 

34.0000000 (Square Meter ) 
50.0000000 (Square Meter ) 
262 .0000000 (Square Meter ) 
270 .0000000 (Square Meter ) 

100 .0000000 (Square Meter ) 
1 , 131.0000000 (Square Meter ) 


0 . 1840000 


240/ 12 


Private 


Wet 


0 .0034000 


240 / 13A 


Private 


240 / 3 


Private 


Wet 
Wet 
Wet 
Vaikkal 


0 .0050000 
0 .0262000 
0 .0270000 


240/4 


Private 


12 


240/5 


Government 


0 .0100000 


13 


44 - 2 


Private 


Dry 


0 .1131000 


14 


44 /3 


Private 


Dry 


1, 320 .0000000 (Square Meter ) || 


0 . 1320000 


Private 


Dry 


0 .0560000 


44 /5A 
44 /5B 


16 . 


Private 


Dry 


0 .0406000 


|45 /5 


Private 


0 .0539000 


18 


46 / 1 


Private 


0 .0200000 


| 19 


Private 


Dry 


||46 / 2 
46 /4 


560 .0000000 (Square Meter ) 
406 .0000000 (Square Meter ) 
539 .0000000 (Square Meter ) | 
200 .0000000 (Square Meter ) 
410 .0000000 (Square Meter ) 
957.0000000 ( Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) 
185.0000000 (Square Meter ) 
527 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0410000 
0 .0957000 


20 


Private 


Dry 


21 


46 /8A 


Private 


0 .0150000 


Wet 
Wet 


22 


46 /8B 


Private 


0 .0185000 


48 /1 


Private 


Wet 


0 . 0527000 


24 


48 /2 


Private 


Wet 


431. 0000000 ( Square Meter ) 


0 .0431000 


25 


||48 /3B 


Private 


Wet 


476 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0476000 


Private 


0 . 0577000 


48 /4 
48/4 
48 /6 


Wet 
Wet 


27 


Private 


577 .0000000 (Square Meter ) 
158 .0000000 ( Square Meter ) 
304 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0158000 


28 


Private 


Dry 


0 .0304000 


29 


|| 48 /8 


Private 


Dry 


282.0000000 (Square Meter ) 


0 .0282000 


30 


77 / 19 


Government 


Cart track 


0 . 0048000 


31 


77 /1 


Private 


Dry 


0 .0110000 


1177 / 1 


132 


Private 


0 .0020000 


Private 


33 
34 
35 


0 .0015000 


177 / 12 
177 /13 
||77 /14 


48 .0000000 (Square Meter ) 
110 .0000000 (Square Meter ) 
20 .0000000 (Square Meter ) || 

15 .0000000 ( Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter ) || 
430 .0000000(Square Meter ). 
110 .0000000 (Square Meter ) 


Dry 
Dry 
Tharisu 
Ayyanar Koil 


Government 


0 .0400000 
0 .0430000 


Government 
Private 


36 


77 / 15 


Dry 


0 .0110000 


37 


77 /15 


Private 


136 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0136000 


38 


Private 


Dry 
Dry 
Vaikkal 


237.0000000 (Square Meter | 


0 .0237000 


39 


Government 


0 . 0030000 


77 / 16 
77/ 17 
1177 /2 
||77 /2 
77 /21 


30 .0000000 (Square Meter ) 
62.0000000 (Square Meter ) | 


40 


Government 


Cart track 


0 .0062000 
0 .0048000 


41 


Government 


48.0000000 (Square Meter ) || 


Government 


Cart track 
Ayyanar Koil 
Dry 


0 .0570000 


570 .0000000 (Square Meter ) 
294 .0000000( Square Meter ). 


77/4 


Private 


0 .0294000 
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44 


Private 


Manai 


0 .0247000 


45 


|177/7A 

77/8C 
| 77/8C 


Private 


0 .0369000 


46 


Private 


Dry 


47 


Private 


Dry 


48 


0.0336000 
0 .0079000 
0 . 1267000 
0 .0516000 


78 /10 
| 78 /2 

78 /3 
| 78/4 


Dry 


247 .0000000 (Square Meter ) 
369. 0000000( Square Meter )|| 
336 . 0000000 (Square Meter ) | 

79 .0000000 (Square Meter )|| 
1 ,267.0000000 (Square Meter ) 
516 .0000000 (Square Meter ) 
709.0000000( Square Meter ) 
259 .0000000 (Square Meter ) | 
150 .0000000( Square Meter ) 
150 .0000000 (Square Meter ) | 


Private 
Private 


49 


Dry 


50 


Private 


Dry 


0 . 0709000 


51 


| 78 /5 


Private 


Dry 


0 .0259000 


Private 


0 .0150000 


53 


78/6 
||78 /7 

78 /8 


Private 


Dry 
Dry 
Dry 


0 .0150000 


Private 


150 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 


78 /9 


Private 


Dry 
Dry 


150 .0000000 (Square Meter ) 
69.0000000 (Square Meter ) 


0 .0150000 
0 .0069000 


56 


Private 


57 


79 /1A 
79/ 1B 
79/ 1C1 


Private 


Dry 


520 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0520000 


58 


Private 


Dry 


510 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0510000 


59 


Private 


270 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0270000 


60 


| 79 /2 
| 79 /3 
80 /1 


Private 


763.0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0763000 


Private 


0 .0771000 


80 /2A 


Private 


0 .0480000 


80 /2B 


Private 


0 .0267000 


164 


80 /2C1 


Private 


0 .0062000 


65 


Private 


Dry 


771.0000000 (Square Meter ) 
480 .0000000 (Square Meter ) 
267.0000000 ( Square Meter ) 
62 .0000000 (Square Meter ) 
15 .0000000 ( Square Meter ) 
40 .0000000 (Square Meter ) 
59.0000000 ( Square Meter ) 
122.0000000( Square Meter ) 

90 ,675 .0000 


0 .0015000 


80 /2C2 
||80 /3 
91/3 


66 


Private 


0 .0040000 


Dry 
Dry 


67 


Private 


0 .0059000 


68 


1191/3 


Private 


Dry 


0 .0122000 


Total 


9 .0675 
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